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关于 痊 容 动物 眼睛 晶状体 的 研究 ， 已 有 不 少 报 道 ， 但 涉及 到 纤维 细胞 表面 结构 的 
有 关 工 作 还 不 够 多 。 特 别 是 家 免 眼睛 品 状 体 纤维 锣 胞 的 研究 为 数 更 少 。 国 和 外， 在 1980 
年 仅 看 到 一 篇 报道 ， 在 国内 ，1979 年 我 们 开始 进行 这 方面 的 工作 。 之 后 ， 又 利用 一 般 
扫描 电镜 、 冰 冻 断 裂 扫 描 电 镜 以 及 冰冻 断裂 透射 电镜 三 种 技术 方法 ， 从 不 同 角度 研究 
晶状体 纤维 细胞 的 三 维 结构 。 以 建立 正常 模型 ， 为 今后 晶状体 发 病 机 制 的 研究 ， 提 供 
了 可 擎 的 依据 。 限 于 篇 幅 , 现 仅 摘要 报道 第 一 部 分 研究 结果 : 

本 文 的 主要 目的 是 利用 扫描 电镜 观察 处 在 不 同 部 位 的 纤维 细胞 的 表面 结构 及 其 连 
结 装置 。 本 报道 系 用 正常 家 免 为 材料 , 将 动物 处 死 后 , 立即 割 出 晶状体 ， 投 入 笃 申 发 二 
梧 固 定 液 内 , 共 固 定 48 小 时 ,经 各 级 酒精 脱水 后 移入 各 级 醋酸 异 成 脂 。 撼 后 进行 临界 点 
干燥 , 晓 金 后 在 5 一 10 一 各 型 及 日 立信 +0: 型 扫描 电镜 下 进行 观察 。 主 要 结果 如 下 ， 

1. 皮 质 区 纤维 细胞 ， 该 区 包括 处 在 前 皮 、 后 皮 和 赤道 部 位 的 纤维 细胞 。 从 它们 的 
纵向 连结 式 可 以 看 出 ， 这 些 细胞 均 为 六 边 形 结构 ， 其 外 形 比 较 扁 薄 。 在 该 细胞 两 面 
的 交角 处 都 有 球 一 和 一 目的 连结 。 在 前 皮质 纤维 细胞 的 息 面 ， 我 们 看 到 有 排列 不 规则 
的 突起 和 凹 坑 ， 如 图 〈《 1 ) 。 这 些 结构 是 存在 于 细胞 遍 面 的 球 一 和 一 问 的 连结 。 通 过 
这 些 连 结 ， 可 使 同一 害 以 及 是 与 层 之 问 的 纤维 细胞 互相 紧密 地 结合 起 来 。 人 处 在 赤道 部 
位 的 纤维 细胞 ， 它 们 的 特点 是 长 边 边 缘 不 整齐 ， 略 呈 波 浪 形 ， 如 图 《3) 。 

2. 晶状体 核 ， 在 晶状体 核心 部 位 的 纤维 细胞 较 短 小 ， 它 们 不 仅 排 列 紧 密 ， 而 且 有 
规则 。 也 是 六 边 形 结构 。 在 这 些 纤 维 细胞 的 两 面 交角 处 同样 有 成 排 存在 的 球 一 和 -一目 
的 突起 。 和 皮质 纤维 细胞 所 不 同 之 处 ， 只 是 它 的 突起 较 细 小 。 通 过 高 倍 放 大 ， 我 们 观 
察 到 这 些 核心 纤维 细胞 和 皮质 纤维 细胞 的 另 一 点 不 同 之 处 ， 在 于 它们 的 细胞 表面 发 生 
贸 袜 。 而 争 袍 的 突起 部 位 ， 从 一 定 和 角度 看 ， 似 乎 是 一 个 个 圆 球 。 这 些 结构 ， 就 是 前 人 
所 谓 舌 一 和 一 沟 的 连结 。 我 们 认为 它 不 算 真 正 的 连结 装置 ,如 图 (4) 。 

通过 扫描 电镜 对 各 部 位 纤维 细胞 的 观察 ， 我 们 认为 这 些 细 胞 不 管 处 在 那个 部 位 ， 
它们 的 基本 结构 都 是 相同 的 ， 不 存在 实质 性 差别 。 只 是 处 在 深 皮 及 核心 部 位 的 纤维 细 
胞 ， 因 受 压缩 而 表面 膜 发 生 皱 袜 ， 这 种 争 襟 的 程度 ， 越 舍 近 晶状体 核心 也 越 加 深 。 
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图 1 . 示 前 皮质 纤维 细胞 , 洛 其 长 轴 , 在 它 的 两 面 交 角 处 有 成 排 的 球 一 和 一 凹 的 连结 )， 
在 细胞 遍 面 也 有 球形 突起 《>】 和 外 坊 《 ) 。 

图 2. 示 后 皮质 纤维 细胞 ， 在 该 细胞 两 面 交角 处 有 球 一 和 一 外 的 连结 《 )。 

图 3. 示 赤道 区 纤维 细胞 ， 在 细胞 两 面 交 角 处 有 球 和 目的 连结 【 )》 。 其 长 边 边 毕 略 圣 
波浪 形 。 x 4820 

图 4. 示 核 心 纤维 细胞 的 表面 站 宰 ， 该 细胞 表面 具有 复杂 的 第 袜 。 


